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Na Galipedia, a Wikipedia en galego. 


A lingua ingria {izoran keel) é unha lingua urálica case 
extinta faiada poios ingrios de Ingria. Ten arredor de 120 
faiantes, a maioría dos caies de avanzada idade. Non debe 
ser confundida cos diaiectos meridionais da iingua finesa 
que se converteron na iingua maioritaria de Ingria no 
sécuio XVII, por mor do influxo de emigrantes fineses 
luteranos. A inmigración de fineses luteranos foi 
promovida polas autoridades suecas (que conquistaron a 
área a Rusia en 1617), xa que a poboación local era (e 
segue a ser) ortodoxa. 


Véxase tamén 
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Ingrio 
izoran keel 

Falado en: 

Rusia 

Rexións: 

Ingria 

Total 

de falantes: 

120 (censo de 2010) 

Familia: 

Urálica 

Fino-báltica 

Oriental 

Ingrio 

Escrita: 

Alfabeto latino 


Códigos de lingua 

ISO 639-1: 

-- 

ISO 639-2: 

... 

ISO 639-3: 

izh (http://www.sil.org/iso63 


9-3/clocumentation. asp?id=izh) 





Vexa a proba da 

Wikipedia en Lingua 
ingria (https://incubato 

r. wikimedia. org/wiki/W 


p/izh) 
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